C:VMSD1 8UUILLET06\21 07\21 bluOl .D 

Data File Path Cr\MSDl8UUlLLETO6\2i07\ 
Data File Name 21biu01.D 
Operator m37p35 
Acq. Method File MAN06B_B.M 
Sample Name 2107 blu 2107 HI 
Wise Info 
Vial Number 3 
Instrument Name GC MSD 
Calibration Title Calibration des stiroides endogenes 
Last Caiibralion Update Fri Jul 21 13:26:58 2006 
Fichier recal utilise 21rcl03.D 


Date:,-2aJ^. 
Operateur ; ....ijQ... 

C[) 
R6sultats : 

Remarques : 


1(X.„.. 


HC[3 

Negatif 
A verifier 


# 
1) 
2) 
3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 


PsakType Ret Time 

Signal 

*ISTD 17.00 

301.3 

12.14 

438.4 

4.13 

372.3 

12.20 

434,4 

12.42 

434.4 

0.00 

241,2 

12.77 

241.2 

0.00 

117,1 

0.00 

434.4 

13.65 

432.4 

14.22 

432.4 

15.10 

432.4 

0,00 

371.3 

0.00 

369.3 

15.83 

522.5 

21.29 

548.5 

22.04 

636,6 

0.00 

632,6 

14,58 

343.3 

10.15 

432.4 


Name 

Methyltestosterone 
Andro -D4 glue 
Salbutamol -D3 
Androsterone 
Etiochoianolone 
5a3a diol 
5b3a diol 
Pregnanediol 
DHT 
DHEA 
Epitestosterone 
Testosterone 
THC-M 
Salbutamol 
11 bOH Etiocholanolone 
THS 
THF 
Cortisol 
1 1 Ketoetiocliolanonlone 
3a-5C 


Target Response 

1,788,970 
453,060 
1,030,764 
3,875,172 
2,128,068 

67,799 


50,289 
115,169 
118,839 


223,951 
181.600 
4,385.482 

205,105 
1.445 


Ad4qlu/Si'100 


T/ET 
Testosterone 
Epitestosterone 


Androsterone 
Etioctiolanolone 
DHEA 


[Surface] 


25.3 


1.0 


[concentration] 


8,5 
9.2 


DHT 

Andro / Etio 

5a3a / 5b3a diot 


THC -M 
5alb/SalbD3'100 


Cortisol / THS 

THF y THS 

llbOHetlo/THS 

THF 

St/3a5c 


1.8 
0.0 


710 

381 

10 


/ 





1237,8 


0,0 
-45.0 


0.0 
25.8 

3.1 
355 


Amount 

200 

798 

194 

710 

381 

23 


10 
9 
8 


-45 
43 
14 
355 

49 


Units 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 

ng/ml 


Valeurs conventionnelles 
de relet 


<19.1 


Rapport 
Concentration 
Concentration 


>4 
>Z00 
>200 


Concentration 
Concentration 
Concentration 


> 10000 

> 1OO00 

>200 


Concentration 

Rapport 

Rapport 


>20 
>3 
>2 


Concentration 
Concentration 


>15 
>75 


Pour info (R&D) 


US ADA 0051 


l^ 


